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PiattaForme supportate 

Per sapere su quali PC HP e possibile installare la scheda di rete PCI, visitare il sito Web HP 
all'indirizzo: 

http : //www . hp . com/go /pcaccessories 



Norme di sicurezza 



ATTENZIONE: II PC e la rete sono danneggiate in modo permanente dall'elettricita 

statica. Prima di toccare la scheda, toccare una superFicie non verniciata 
dello chassi del PC. Mantenere la messa a terra indossando un polsino 
antistatico collegato alio chassis. Tenere la scheda per la base e il bordo 
superiore. Non toccare il connettore laterale. 
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Introduzione 

Risveglio remoto e accensione remota 

Le funzioni della scheda di rete permettono ad altri utenti in rete di: 

■ Risvegliare il PC dalla modalita standby - Risveglio remoto. 

■ Avviarlo quando e spento - Accensione remota. 

La funzione viene eseguita inviando al PC, tramite la rete, una serie particolare di dati, 
detti anche Magic Packet™. II PC ritorna alia normale operativita e in seguito gli altri 
utenti in rete possono accedervi. 

Per quanta riguarda I'hardware, normalmente e necessario collegare un cavo tra la 
scheda di rete e la scheda base del PC. Si tratta di un cavo di risveglio in rete (Wake 
on LAN) che si collega ai connettori di risveglio in rete (spesso marcati WOL). Alcuni 
PC recenti implementano un nuovo standard di connettore PCI per la scheda di rete. II 
nuovo connettore non necessita dell'uso del cavo di risveglio in rete, tuttavia collegare 
un cavo in un PC che non lo richiede non causa alcun problema. In entrambi i casi e 
necessario configurare il BIOS del PC usando il programma Setup per permettere di 
eseguire le funzioni di rete. 

Per attuare correttamente le funzioni Risveglio remoto e Accensione remota, la scheda 
di rete deve interagire con la soluzione di gestione dell'alimentazione usata dal PC e 
dal sistema operative La maggior parte dei PC sono configurati per usare una 
soluzione di risparmi di energia, ma alcuni sistemi opertativi come Windows NT 4.0 
non supportano la gestione dell'alimentazione. Generalmente, i PC recenti supportano 
due diverse implementazioni di gestione dell'alimentazione , APM e ACPI. APM, il piu 
vecchio dei due standard, e molto usato e supportato. ACPI e piu recente ed e stato 
progettato per sostituire APM nella gestione dell'alimentazione del PC. La scheda di 
interfaccia di rete funziona con entrambe le soluzioni ma il supporto di Risveglio 
remoto e Accensione remota dipende dal sistema operativo e, in alcuni casi, dalla 
versione del sistema operativo che si sta usando. 



Sistema operativo 1 


Soluzioni di gestione 
dell'alimentazione 


Supporto risveglio 
remoto 


Supporto accensione 
remota 


Windows 95 


APM 


Si 


Si 


Windows 98 


APM 


Si 


No 


ACPI 


No 


No 


Seconds uscita Windows 98 


APM 


Non supportato 


Non supportato 


ACPI 


Si 2 


No 


Windows NT 4.0 


Nessuna 


Standby non previsto 


Si 



1. HP non supporta RisvegLio remoto o Accensione remota durante L'uso del sistema operativo. 

2. Normalmente, Risveglio remoto e disattivato. RisvegLio remoto con pacchetto di risveglio ACPI (non Magic Packet™). 
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Installazione delta scheda di rete PCI HP 10/100 BaseT 

Installazione dell'hardware 

AVVERTENZA: Non togliere mai il coperchio del PC senza prima aver tolto il cavo di 

alimentazione, i cavi dati e tutti gli altri collegamenti a reti di 
telecomunicazione. Riposizionare sempre il coperchio prima di 
riaccendere I'interruttore. 



1 Con il PC spento, staccare il cavo di alimentazione e tutte le connessioni alia 
rete di telecomunicazione e togliere il coperchio (consultare, se necessario, la 
documentazione del PC). 

2 Individuare uno slot PCI non usato. Lo slot PCI e bianco o beige ed e lungo circa 
9 cm. Togliere la piastrina che copre lo slot mettendo da parte la vite di 
fissaggio. 

3 Spingere fino in fondo la scheda di rete nello slot PCI finche non si e assestata. 

4 Fissare la piastrina della scheda di rete al pannello di fondo del PC con la vite 
di fissaggio. 

5 Collegare il cavo per risveglio in rete al 
connettore della scheda di rete e a quello 
della scheda di sistema o del pannello di 
fondo. Per conoscere la posizione esatta 
del connettore di risveglio in rete sulla 
scheda di sistema o sul pannello di fondo, 
consultare la documentazione del PC. 

6 Rimettere il coperchio e ricollegare il cavo 
di alimentazione e tutte le connessioni 
alia rete di telecomunicazione. 

7 Collegare il cavo di rete al connettore RJ- 
45. La scheda di rete supporta le velocita di trasferimento da 1 0 Mb/s (1 0 BASE- 
T) e 100 Mb/s (100 BASE-TX) e le funzioni half duplex e full duplex. 

Aggiomamento dei campi di rete nell'utilita Setup del PC HP 

Per controllare che il BIOS sia stato configurato per usare le funzioni scheda, entrare 
nell'utilita Setup del PC. 

1 Riavviare il PC e premere il tasto F2 quando compare la dicitura F2=Setup 
durante I'avvio del PC. Comparira la prima finestra dell'utilita Setup del PC HP. 

2 Controllare e aggiornare, se necessario, tutti i campi che hanno attinenza con 
la rete. Su alcuni PC puo essere necessario attivare le funzioni di rete. 
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3 Se si usa Windows 95 SR2/2.5 o Windows 98, e necessario controllare che 
I'impostazione del BIOS per il funzionamento Plug-and-Play sia attivato. Se il 
menu principale ha una voce SO Plug and Play Windows 95 in esecuzione o qualcosa 
di simile, selezionare Si o Attivato. 

Chi usa Windows NT4.0 dovra controllare che I'impostazione del BIOS per il 
funzionamento Plug-and-Play sia invece disattivato. Se il menu principale ha 
una voce SO Plug and Play Windows 95 in esecuzione o qualcosa di simile, selezionare 
No o Altro. 

4 Per I'avvio da rete (e necessaria un'apposita ROM): 

Controllare che sia attivato Sicurezza -> Sicurezza dei dispositivi di avvio -» Avvio da 
rete. 

Cambiare I'ordine di avvio in modo che la rete appaia per prima (Avanzato -> 
Setup CMOS avanzato -> Primo dispositivo di avvio < Rete > ). 

Se il BIOS non contiene queste voci, consultare la documentazione del PC o la 
guida del BIOS per saperne di piu. 

Installazione del software — Windows 95 (OSR 2 & 2.5) e Windows 98 



NOTA: Le istruzioni che seguono presuppongono una buona 

conoscenza di Windows 95 o Windows 98 e delle reti. 



1 Avviare il PC. Verra rilevato automaticamente un nuovo Controller Ethernet PCI. 
Per gli utenti di Windows 98: Fare die su Avanti per avviare l installazione. 

2 Per gli utenti di Windows 95: Inserire il dischettodei driver, digitareA: \win95 
e al prompt fare die su Avanti. 

Per gli utenti di Windows 98: Selezionare solo Posizione del file, al prompt 
digitare A: \win98, inserire il dischetto dei driver e fare die su Avanti. 

3 I file del driver HP EIM1 207D-TX PC1 10/100 Fast Ethernet Adapter verranno individuati 
automaticamente. Fare die su Avanti o Fine per avviare I'installazione del driver. 

Per gli utenti di Windows 98: Alia richiesta di un percorso per la ricerca di un 
file mancante, digitare A: \win98 al prompt e premere Invio. 

4 Seguire le istruzioni a video e fornire, alia richiesta, la posizione dei file di Windows 
(file CAB), quindi fare die su OK. Nei sistemi HP Windows 95 o Windows 98 
precaricati, il percorso e c : \windows\options\cabs. Potrebbero essere chiesti 
i nomi dei computer e dei gruppi di lavoro. E' necessario assegnare un nome di 
computer e un nome di gruppo a ogni computer presente nella rete locale. 

Ogni computer deve avere il suo nome. 
• Tutti i computer del gruppo devono avere un nome di gruppo comune. 
II campo Descrizione del computer pud essere o non essere compilato. 
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5 Fare die su Fine per completare I'installazione dei componenti della rete. Alia 
richiesta di riavvio di Windows, togliere il dischetto dei driver e fare die su Si. 
L'installazione e terminata. 

6 Per gli utenti della seconda edizione di Windows 98: se si vuole usare la 
funzione di Risveglio remoto della scheda con la Gestione dell'alimentazione 
ACPI bisogna procedere come segue: 

a Fare die su Avvio -> Impostazioni -> Pannello di controllo. 

b Fare doppio die su Rete. 

C Selezionare HP EN1207D-TX PC1 10/100 Fast Ethernet Adapter nell'elenco e fare 
die su Proprieta. 

d Nella finestra proprieta, fare die sulla scheda Gestione dell'alimentazione e 
selezionare il quadrato vicino a Permetti al dispositivo di fare uscire il PC dal 
standby. 

e Fare die su OK per completare la configurazione. 
Installazione del software — Windows NT 4.0 



NOTA: Le istruzioni che seguono presuppongono una buona 

conoscenza di Windows NT e delle reti. 



1 Dopo avere avviato il PC con la scheda di rete, fare die su Avvio ~> Impostazioni 

Pannello di controllo Rete. 

2 Alia richiesta di installare Windows NT Networking, fare die su Si. 

3 Nella finestra Installazione guidata della rete, selezionare Connesso alia rete e fare 
die su Avanti. 

4 Alia richiesta di ricerca di una scheda di rete, fare die su Seleziona dall'elenco... e 
poi su Disco... 

5 Inserire il disco dei driver e, al prompt, fornire il percorso A: \WINNT40 
selezionando il driver HP EN1207D-TX PC1 101100 Fast Ethernet Adapter. 

6 Alia conferma della prevista scheda di rete, selezionare i protocolli desiderati. 
Se non sono nella lista dei protocolli predefiniti, fare die su Seleziona dall'elenco... 

7 Ottenuti i protocolli desiderati, selezionare i Servizi di rete desiderati. 

8 Fare die su Avanti per avviare l'installazione del software con le impostazioni 
selezionate. 

9 Fornire la posizione dei file sorgenti di Windows NT. Nei PC HP con Windows 
NT precaricato, questi file sono in C: \i386. 

10 Fornire le informazioni di rete relative ai protocolli selezionati. Per esempio, 
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fornire i dati TCP/IP del proprio PC o selezionare DHCP. Al termine fare die su OK. 

1 1 Windows NT permette quindi di disattivare i vincoli di rete o definire I'ordine in cui il 
computer trova le informazioni sulla rete. Apportare le eventuali modifiche. 

12 Avviata la rete, al prompt, digitare un nome per il computer e comunicare se fa 
parte di un gruppo o di un dominio. 

13 Riavviare il computer per fare in modo che le modifiche abbiano effetto. 



NOTA: Se sul PC era gia stato installato un pacchetto di assistenza 

prima di eseguire I'installazione della scheda di interfaccia di 
rete, e necessario reinstallare il pacchetto di assistenza. In 
questo modo si neutralizzera I'errore Mancato avviamento di almeno 
un servizio all'avviamento di Windows NT. 
Su alcune piattaforme si dovranno inoltre reinstallare alcuni 
driver dopo I'installazione del pacchetto di assistenza. Per 
ulteriori informazioni, vedere la documentazione del PC. 



Configurazione e diagnostica hardware 

II programma Diag&Config esegue la configurazione dell'hardware e le operazioni di 
ricerca e risoluzione dei problemi. In particolare consente di: 

■ Leggere la configurazione hardware corrente 

■ Eseguire una nuova configurazione 

■ Eseguire funzioni di diagnostica 

Per usare il programma Diag&Config: 

1 Riavviare il PC. Controllare che la voce Sistema operativo Plug-and-Play del BIOS sia 
disattivata. Se il menu principale ha una voce SO Plug and Play Windows 95 in esecuzione 
o qualcosa di simile per la selezione del sistema operativo, selezionare No o Altro. 

2 Salvare le modifiche, far riavviare il PC e avviare I'ambiente DOS completo. 

3 Inserire il disco dei driver fornito assieme alia scheda di rete. 

4 Digitare a : \diags\diagl207 e premere invio. 

Si avviera il programma a menu Diag&Config con la visualizzazione del menu 
principale. Per ulteriori informazioni sul programma di setup e i programmi di 
diagnostica, leggere il file a : \diags\Readme . txt sul disco dei driver fornito con la 
scheda. 
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GestibiLita e DMI 

Scaricando e installando il codice del componente DMI per la scheda di rete, si puo 
attivare la strumentazione DMI per la gestione delle risorse e I'amministrazione locale 
e remota dei client. Cio significa che lo stato di configurazione della scheda puo essere 
visualizzato e modificato con un browser DMI standard come HP TopTools. 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il codice del componente DMI per la scheda di 
rete, si vada al seguente sito web: 

www . hp . com/ toptools 



Specifiche 

Fisiche 

Dimensioni della PCB (con staffa): 119,9 mm x 53,5 mm 

Peso della scheda di rete: 55 g 



Elettriche 

Corrente media: 

Corrente massima: 

Consumi: - Funzionamento 

normale 

- Modalita riposo 
usando il connettore 
WOL 

- Modalita riposo 
usando il connettore 
PCI (VccAux) 

Ambientali 

Temperatura di funzionamento: 
Temperatura di immagazzinamento: 
Umidita relativa: 



220 mA @ 5 Volt 
340 mA @ 5 Volt 
180 mA is 5 Volt 

140 mA ® 5 Volt 
340 mA@ 3,3 Volt 



da 0°C a +55°C 
da -10°C a +70°C 

10% - 90% a 40°C senza condensa 
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Assistenza 

I centri di assistenza HP forniscono assistenza tecnica gratuita in relazione alia 
configurazione di base e all'impostazione della scheda di rete ai proprietari dei 
PC HP su cui siano preinstallati Windows 95, Windows 98 o Windows NT. 

Consultare la documentazione fornita con il PC HP Brio per informazioni su: 

■ come registrare il prodotto acquistato (valido solo per gli USA e VEuropa); 

■ come ottenere Vassistenza telefonica. 

Se si acquista la scheda di rete HP per utilizzarla con un altro PC, per 
quanto riguarda Vassistenza rivolgersi al rivenditore. 

I driver e programmi piu recenti sono disponibili sul sito web HP ai seguenti indirizzi: 
Peri PC HPVectra www.hp.com/go/vectrasupport 
Per i PC HP Brio www.hp.com/go/briosupport 

Per i PC www . hp . com/go/kayaksupport 

Workstation HP 
Kayak 



Garanzia hardware 

Questo accessorio HP e coperto da una garanzia hardware limitata per il periodo di un anno a 
partire dalla data di acquisto da parte dell'utente finale originale. II tipo di assistenza fornito e 
quello basato sulla restituzione del prodotto a un centra di assistenza del rivenditore autorizzato o 
di HP. 

A proprio insindacabile giudizio, Hewlett-Packard decidera di riparare o sostituire il prodotto con 
uno nuovo, dello stesso modello o di un modello equivalente. 

Se questo accessorio e stato acquistato per essere usato su un personal computer HP Vectra o 
HP Brio o su un PC Workstation HP Kayak, sara coperto dalla garanzia di questi ultimi, alle 
stesse condizioni di assistenza e per la stessa durata. 

Per quanto attiene ai limiti di garanzia, alle responsabilita del cliente e agli altri termini e 
condizioni, si rimanda al certificato di garanzia che accompagna il personal computer o il PC 
Workstation. 

NELLA VENDITA AL DETTAGLIO IN AUSTALIA E NUOVA ZELANDA, I TERMINI DI GARANZIA 
CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI 
VIGENTI, NON ESCLUDONO, LIMITANO O ALTERANO, MA INTEGRANO I DIRITTI LEGALI 
SANCITI SULLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO. 
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Garanzia software HP 

IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE 
SOFTWARE CHE ACCOMPAGNANO QUESTO PRODOTTO. 

Garanzia software limitata di 90 giorni 

HP garantisce che per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto il prodotto software eseguira 
le istruzioni di programma purche tutti i file siano stati installati in modo appropriate. HP non garantisce che il 
funzionamento del software sara ininterrotto ne esente da errori. HP non garantisce I'utilita di qualsiasi prodotto 
software fornito con il computer. Salvo quando fornito appositamente da HP, e responsabilita del cliente ottenere 
la versione piu recente di qualsiasi prodotto software e I'assistenza necessaria direttamente dal produttore del 
software o dal suo rivenditore autorizzato. Qualora questo prodotto software non riesca a eseguire le istruzioni 
di programma durante il periodo di garanzia, sara unico diritto del cliente I'ottenimento del rimborso del prezzo 
di acquisto o la riparazione del prodotto difettoso. Qualora HP si dimostri incapace di sostituire il supporto 
difettoso entro un lasso ragionevole di tempo, al cliente verra riconosciuto il diritto al rimborso del prezzo di 
acquisto dietro restituzione del prodotto e di tutte le sue copie. . 

Supporti mobili (sefomiti) 

HP garantisce che i supporti mobili, se forniti, sui quali il prodotto e registrato, sono esenti da difetti di materiali 
e manodopera, se usati normalmente, per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto. Qualora 
il supporto si riveli difettoso durante il periodo di garanzia, il cliente potra restituirlo ad HP perche lo sostituisca. 
Qualora HP non sia in grado di sostituire il supporto entro un lasso di tempo ragionevole, il cliente avra la sola 
facolta di richiedere il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e la distruzione di tutti gli 
altri supporti con le copie del prodotto software. 

Avviso di reclamo 

II cliente deve notificare ad HP per iscritto eventuali reclami entro trenta (30) giorni dalla scadenza del periodo di 
garanzia. 

La presente garanzia non sara applicata ai difetti risultanti da cattivo uso, modifiche non autorizzate, 
funzionamento o conservazione al di fuori delle specifiche ambientali previste per il prodotto, danni da trasporto, 
manutenzione impropria o ai difetti risultanti dall'uso di software, accessori, supporti, materiali di consumo e 
simili non HP e non designati per I'uso con questo prodotto. 

HP NON RILASCIA ALTRA GARANZIA ESPLICITA, SCRITTA OD ORALE, NEI CONFRONTI DI QUESTO 
PRODOTTO. QUALISASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITA' O ADATTABILITA' A SCOPI 
PARTICOLARI E' LIMITATA ALIA DURATA DELLA GARANZIA ESPLICITA SUINDICATA. ALCUNE 
GIURISDIZIONI NONAMMETTONO LIMITI SULLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE E PERTANTO I 
SUMMENZIONATI LIMITI SONO DA INTENDERSI NON APPLICABILI. 

Questa garanzia riconosce diritti legali specifici cui possono aggiungersene altri che variano da giurisdizione a 
giurisdizione. 

Limitazione delle responsabilita e rimedi 

I RIMEDI QUI MENZIONATI SONO I SOLI ED ESCLUSIVI A FAVORE DEL CLIENTE. IN NESSUN CASO HP 
SARA' RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O 
CONSEGUENTI (INCLUSE LE PERDITE DI PROFITTI), VALUTATI SULLA BASE DI CONTRATTI, GARANZIE, 
0 ALTRO. Alcune legislazioni non ammettono esclusioni o limitazioni ai danni accidentali o conseguenti e 
pertanto le esclusioni o limitazioni summenzionate sono da ritenersi non applicabili. 
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Contratto di Licenza sul software HP 

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE 
QUESTA APPARECCHIATURA. I DIRITTI SUL SOFTWARE SPETTANO SOLO A CONDIZIONE CHE IL 
CLIENTE ACCETTI TUTTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA. PROCEDERE CON L'lNSTAL- 
LAZIONE E LUSO DI QUESTO ACCESSORIO SIGNIFICA ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI CHE 
SEGUONO. SE NON SI INTENDE ACCETTARE IL CONTRATTO, DISTRUGGERE ORA TUTTI I DISCHETTI 
0 I CD-ROM ORIGINALI O RESTITUIRE LACCESSORIO E IL SOFTWARE COMPLETI PER OTTENERE IL 
RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO. 

SALVO IL CASO IN CUI SIA STABILITO DIVERSAMENTE, IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER I 
PRODOTTI SOFTWARE REGOLA LUSO DI TUTTO IL SOFTWARE FORNITO AL CLIENTE COME PARTE 
DELLACCESSORIO HP E ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE 
NON HP REPERITE IN LINEA 0 IN ALTRI DOCUMENTI O MATERIALI CONTENUTI NELLA CONFEZIONE 
DELLACCESSORIO. 

Nota: II software del sistema operativo Microsoft e concesso in licenza ai sensi del Contratto Microsoft con 
I'utente finale per il prodotto software, contenuto nella documentazione fornita da Microsoft. 

Lutilizzo del software e regolato dalle seguenti condizioni: 

USO. II Cliente e autorizzato a usare il software su un solo computer. Non gli e invece consentito di usare il 
software in rete o su piu di un computer e disassemblare o decompilare il software, salvo nei casi in cui 
autorizzato dalla legge. 

COPIE E ADATTAMENTI. II Cliente ha la facolta di fare copie e adattamenti del software solo (a) a scopo di 
archiviazione o (b) quando la copia o I'adattamento siano essenziali per I'uso del software con un computer, 
purche le copie e gli adattamenti non vengano usati in altro modo. 

PROPRIETA'. II Cliente riconosce di non avere alcun diritto sul software, oltre alia proprieta del supporto fisico. 
II Cliente riconosce e accetta che il software sia sottoposto a copyright e protetto dalle leggi relative al copyright. 
Se il software e stato sviluppato da terze parti fornitrici di software, citate negli avvisi di copyright acclusi al 
software, queste potranno agire direttamente nei confronti del Cliente responsabile di qualunque infrazione del 
copyright o violazione del presente contratto. 

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SUL SOFTWARE. II Cliente pud trasferire i diritti sul software a terze parti, 
purche li trasferisca globalmente e solo in caso di una preventiva accettazione da parte dei terzi delle condizioni 
del presente contratto di licenza. In seguito a questo trasferimento, il Cliente perdera tutti i diritti sul software e 
distruggera le proprie copie e gli adattamenti non consegnati alia terza parte. 

SUBLICENZE E DISTRIBUZIONE. II Cliente non e autorizzato a concendere in affitto o in sublicenza il software 
ne distribuire copie o adattamenti del software al pubblico su supporti fisici o mediante telecomunicazione, 
senza il preventivo consenso scritto di Hewlett-Packard. 

RISOLUZIONE. Hewlett Packard ha il diritto di risolvere la licenza software per inadempienza di una qualunque 
di queste condizioni, qualora il Cliente non ottemperi all'invito di HP di porre rimedio alia inadempienza nei 
termine di trenta (30) giorni. 

AGGIORNAMENTI E POTENZIAMENTI. II software non comprende aggiornamenti e potenziamenti che 
possano essere resi disponibili da Hewlett-Packard in base a un contratto di assistenza separate 
(9 Nov. 1998) 



Regulatory Statements 

FCC RFI Statement (For U.S.A. Only) 

Federal Communications Commission Radio 
Frequency Interference Statement 

Warning: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 1 5 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If 
it is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception (which can be determined by turning the 
equipment off and on), the user is encouraged to correct the interference by one or 
more of the following measures: 

■ reorient or relocate the receiving antenna. 

■ increase the separation between the equipment and the receiver. 

■ connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

■ consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported 
peripherals devices and HP shielded cables, such as those you receive with your 
system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could 
void the user's authority to operate the equipment. 

Notice For Korea 
Notice for Canada 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil 
numerique de la Classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 



Tested To Comply 
|™\^^ With FCC Standards 

FOR HOME OR OFFICE USE 



DECLARATION OF CONFORMITY 
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: HEWLETT-PACKARD 
Manufacturer's Address: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 



Declares that the product: Product Name: 1 0f 1 00 BT PCI Ethernet Adapter 

Model Number: D7508A & D7509A 

Conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY International: IEC 60950:1991 +A1 +A2 + A3 + A4 / GB4943-1995 
Europe: EN 60950:1992 +A1 +A2+A3+A4 



EMC CISPR 22:1993 + A1 +A2 / EN 55022:1994 +A1 +A2 Class B 11 

GB9254-1988 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 -4kVCD,8kVAD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3Vlm 
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV Signal Lines, 
1 kV Power Lines 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EMB0555 2:1987 

IEC 1 000-3-3: 1 994 / EN61 000-3-3: 1 995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 21 / ICES-003, Issue 2 

VCCI-B 

AS I NZ 3548:1992 



Supplementary information: The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the CE-marking 
accordingly: The EMC directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the directive 93/68IEEC. 
11 The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

21 This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 



Jean-Marc JULIA 
Quality Manager 
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For Compliance Information ONLY, contact: 
Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Phone: (415) 857-1501) 



Grenoble 

July 1999 
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